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Esperienze professionali 
Nel 2007 ha conseguito il Diploma di Laurea di primo livello in “Scienza dei materiali” presso 


l’Università degli studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” di Novata. 


A partire dal 2008 svolge la propria attività presso EDILCLIMA. 

Attualmente si occupa di analisi metodologica ed informatica dei programmi di calcolo, assistenza 
tecnica rivolta ai clienti software, corsi rivolti a questi ultimi relativamente all’uso dei programmi. 
Partecipa inoltre in veste di relatore a vari convegni di settore. 





